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वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 9 मई , 2003 

आय - कर 
का . आ . 536( अ). - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय- कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त 


शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय- कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता 


है, अर्थात् : 


. 


. 


1. ( 1) . इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय- कर । ( पांचवा संशोधन ) : ) नियम, 2003 है । 


( 2) 


ये 1 अप्रैल , 2004 से प्रवृत्त होंगे । 


2. 


आय- कर नियम , 1962 के परिशिष्ट 1 की सारणी में , “ मूर्त आस्तियां " से संबंधित भाग क में 


“ III. मशीनरी और संयंत्र " शीर्ष के अधीन, उपमद (s) में , प्रविष्टि ( vi) के पश्चात् निम्नलिखित 


अन्त: स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 


“( ri क ) जीवन रक्षक चिकित्सीय उपकरण जो निम्नलिखित हैं . 


( क ) आन्तरिक प्रयोग के लिए डी. सी. डिफिरिलेटर और पेसमेकर्स । 
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( ख) हेमोडायलाइसर्स 
( ग) हृदय फुप्फुस मशीन 
(घ ) कोबाल्ट चिकित्सा एकक 


( ङ) रंगीन डाप्लर 


( च) एस पी ई सी टी गामा कैमरा 
(छ) वैसकुलर ऐन्जियोग्राफी पद्धति जिसके अन्तर्गत डिजिटल सब्सट्रैक्शन ऐन्जियोग्राफी भी है 

निश्चेतना साधित्र के साथ प्रयुक्त संवाहक 


चुम्बकीय अनुभवी प्रतिबिम्ब पद्धति 


शल्य चिकित्सीय लैसर 


संवातक ,उनसे भिन्न निश्चेतना के साथ प्रयुक्त हैं 


गामी छुरी 


हड्डी मज्जा प्रतिरोपण उपस्कर जिसके अन्तर्गत केमेथैरापी के लिए सिलास्टिक 
लांगस्टेडिंग इंटरावेनस कैचेटर्स भी हैं 


फाइबर आप्टिक एंडोस्कोप जिसमें पेडिआस्ट्रिक रिसेक्टोस्कोप/ आडिट 
रिसेक्टोस्कोप,पेरीटोन स्कोप , आर्थोस्कोप, माइक्रोलैरिंगोस्कोप, फाइबरआप्टिक 
फ्लेक्सीबल नेजल फारिंगों ब्रोंकोस्कोप , फाइबरआप्टिक , फ्लेक्सीबल लैरिंगों 
ब्रोंकोस्कोप, वीडियो लैरिंगों ब्रोंकोस्कोप और वीडियो आइसोफागो 
गेस्ट्रोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप, फाइबरआप्टिक फलेक्सीबल आइसोफागो गेस्ट्रोस्कोप । 


लैप्रोस्कोप (सिंगल इनसिजन ) 


. . . . 


. . . [ अधिसूचना सं. 126 /2003 / फा. सं. 67 / एफ बी/ 2003 -टीपीएल ] 

दीपिका मित्तल , अवर सचिव 


टिप्पणी : - मूल नियम दिनांक 26 मार्च, 1962 की अधिसूचना सं. का. आ. 969( अ ) के तहत प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 1 -4- 2003 की 

अधिसूचना सं. का . आ . सं. 368 ( अ ) के तहत आयकर ( चौथा संशोधन ) नियम, 2003 के द्वारा अन्तिम संशोधन किया गया । 


. 
. 


[ TT II — 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


7 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
. (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 9th May, 2003 

INCOME - TAX 


S. O . 536 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 295 of the income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the 
following rules further to amend the income tax Rules , 1962 , namely : 


These rules may be called the income-tax (Fifth Amendment) 
Rules, 2003 . 
They shall come into force from the 1st day of April, 2004 . 


(2 ) 


2 . In the Table to Appendix -l of the Income-tax Rules, 1962 , in Part A 
relating to TANGIBLE ASSETS , under the heading " III. Machinery and Plant", in 
sub -item (3 ), after entry (xi), the following shall be inserted , namely : 


" (xia ) Life saving medical equipment, being - 
(a ) D . C . Defibrillators for internal use and pace makers . 
(b ) Haemodialysors 
(c ) Heart lungmachine 
(d ) Cobalt Therapy Unit 
(e ) Colour Doppler 
(f) SPECT Gamma Camera 
(g ) Vascular Angiography System including Digital substraction 

Angiography 
(h ) Ventilator used with anaesthesia apparatus 
(i) Magnetic Resonance Imaging System 
(i) Surgical Laser 
(k ) Ventilators other than those used with anaesthesia 
( ) Gamma knife 
(m ) Bone Marrow Transplant Equipment including silastic long 

standing intravenous catheters for chemotheraphy 
(n ) Fibre optic endoscopes including , Paediatric resectoscope /audit 

resectoscope, Peritoneoscopes, Arthoscope , Microlaryngoscope, 
Fibreoptic Flexible Nasal Pharyngo Bronchoscope, Fibreoptic 
Flexible Laryngo Brochoscope , Video Laryngo Brochoscope and 
Video Oesophago Gastroscope , Stroboscope, Fibreoptic Flexible 

Oesophago Gastroscope 
(0 ) Laparoscope ( single incision ) 


40 " . 


[Notification No. 126 /2003/F. No. 67 /FB /2003- TPL ] . 

DEEPIKA MITTAL , Under Secy. 


Note : 


The principai rules were published vide Notification No. S .O . 969 (E ), dated the 26th March , 1962 and last amended 
by Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 2003 vide Notification No . S .O . 368 (E ) dated the 1st April, 2003. 
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